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LuxCo 201 1 S.a r.l., en liquidation volontaire 
Societe a responsabilite limitee 
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 164726 


Radiation 


II resulte de I’assemblee generale extraordinaire, en date du 29 decembre 2016, 
que I’associe unique a pris les resolutions suivantes: 

1) Cloture de la liquidation 

2) Les livres et documents sociaux de la Societe seront deposes et 
conserves pendant une duree de cinq ans a I’adresse suivante : 

46A, Avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg 



